
I LHD - PBFU 21 VOl 


USB 2.0 Portable Hard Disk Unit 
セットアップガイド 


この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の使用方法、取り扱いについての注意などが記載されています。必ず 
別紙の「安全上の注意」をお読みになり、正しい取り扱いをしてください。また、本製品に保存したデータは定期的にバックアップを取り、紛失•破損等が起こった場合のデ 
一夕の消失防止措置をおとり下さい。本製品内に保存されたデータの破損-消失等につきましては、弊社では使用形態に関わらずいかなる保証もいたしかねます。 



箱の中身の確認 はじめに箱の中じが下のものがあることを確認してください 


表示ランプ 

本製品の電源が ON になると緑色に点灯し 
、アクセスが行われるとオレンジ色に点滅 
します。 


USB mini B コネクタ 

付属の USB ケーブルでパソコンの 
USB ポートと接続します。 


ポ^ー タブルハードデイスクユニット本体 



電源コ不クタ 

USB ケーブルからのバスパワーで十分 
に電源供給が受けられない場合に、付属 
の補助電源ケーブルまたは別売の AC ア 
ダプタを接続します。 



I I USB ケーブル 1 本 


n ケーブル 

巻付ガイド1個 



ケーブル巻付ガイドの装着方法 


HD サポートディスク 



I I USB 補助電源ケーブル 1 本 



セットアップガイド 

※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の栖包材をご使用ください。 


〇本体をケーブル巻付ガイドに 
カチッと音がなるまで、 
しっかりとセットします。 


0 USB ケーブルを接続後、ケーブル巻付ガイドにおって USB ケーブルの 
ケーブルをガイドの溝に収めてください。 






オン ライ ン ユーザー 登録に ついて 

弊社 Web サイトより、ユーザー登録頂くことをお薦めします。 

L-site http://www.logitec.co.jp/ 

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて嘴社発行のメールマガジン、辭社オンラインショップから 
の会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があっ 
た場合、ご連絡させていただくことがあります。 


A 


データのおり扱いについて 

• 万一、盗難などによりハードディスク内にあるお客様の個人情報が流义した場合、弊社は一切の責巧を負いかねま 
す。大切なデータを管 S するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。 

. ハー ドディスクドライブは消耗品です。不適切な使用や電気的ノイズ-静電気による障害、強い衝撃、落雷などの 
天変化災等によりな障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアへバックアップをとつ 
ておくようお願いいたします。 

•不適切な使用や故障の結巧生じたデータの直接的または間接的な損皆【こついては弊社では一切のが祖をいたしませ 
ん。 

-本製品に保存したデータの消失については、いかなる運用形態じかかわらず、弾社では一切その貴任を負いません。 


保証規定 
■保証内容 

製品添がのマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に 
基づき、無償修理を致します。保証対象は製姑の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェアなどの添付が口は保証の対象とはなりません。 
なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。 

■保証適用外事項 

保証期間内でも、な下の場合は有償修理となります。 


本保証書の提示 をいただけな 、> 場合。 

本保証書の所定事巧の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。 

お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。 

火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等じよる故障、損傷の場合。 

接続されている他の機器に起因して、本製品に故隐損傷が生じた場合。 

弊社および弊社が指定するサービス機関な外で、修理、調整、改良された場合。 

マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。 


■免責事項 

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の 
損害じついて、弊社は一切の責任を負いません。 



ップ手順 — Windows 環境 




準備 


《 Windows Vista、XP、Windows 2000. Windows Me をご使用のお客様は、この準備は必要あり 
ません。 「L パソコンにつなぎます」へお進みください。 


Windows 98、 Windows 98 Second Edition をご使用のお客様は、 パソコンに 

つなぐ前に付属の 「LogitecHD サポートディスク」をパソコンの DVD/CD ドライブ 
にセツトしてください。 


Logitec HD サポートツールが起動します。 

ここで、「インストールの開始」ボタンをクリックし 
てください。 

自動的に USB ドライバのインストールが巧われます。 

※インストールが終わると、をの画面から「インストールの開始」 
ボタンがなくなります。 

次に 「 L パソコンにつなぎます」へお進みください。 
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1. パソコンじつなぎます。 


本製品は、 USB バスパワーに対応していますので、 USB ケーブルでパソコンと 
つな ぐだけでバソコ ン側から、自動的に認識されます。 


付属の USB ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続してください。 



ンによって USB ポートの位置は 
異なります。ご使用のパソコンの USB 
ポートの位置をご確認ください。 


ポイント 


’ USB ケーブルを接続する場合は、コネクタの形と 
向きをよく確認してください。ちがう形のコネク 
夕には接続できません。無巧に接続しようとする 
と、故障•破損する場合があります。 

’本製品を初めてパソコンに接続した時は、「新し 
いハードウェアの 追加ウイザードが）」力壞巧 
されます。このウイザードは、本製品がパソコン 
から正しく認識されると自動的に消えますので、 
特に操作をする必要はありません。 

X ウイザードの名称は OS により異なります。 


2. 結果を確認しましよう 


製品をパソコンにつなぐと、「マイコンピュータ」に 「LOGITEC HD」 と 
いう名前のハードディスクのアイコンが新しく追加されます。 

この 「LOGITEC HD」 のアイコンをダブルクリックすると、本製品へアク 
セスすることができます。 


ポイント 


マイコンピュータ上に本製品のアイコンが表示されな 
い場合は、が下の点をご確認ください。 

-接続の状態を確認してみる。 

• 別の USB ポートにつないで見る。 




LQGin こ MD 


Windows Vista で表示 
されるアイコン 


LOGUEC HD 

Windows XP で表示 
されるアイコン 


国 


LOGUEC HD Windows Me /98/2000 

で表示されるアイコン 


[ySB ケーブルで接続しただけではパソコンから認識されない場合 J 

パソコンからの USB バスパワー供給が不足している可能性があります。 

いったん USB ケーブルを取り外して、付属の USB 補助電源ケーブルを使用 
して、本製品の電源コネクタとパソコンの USB ポートを接続し（右図参照） 
再度 USB ケーブルで本製品とパソコンを接続してください。 

X USB 補助電源ケーブルを使用しても認識されな V 墙合、ご使用のパソコンか 
ら USB バスパワーが出ていない可能性があります。そのような場合は、別売 
の本製品専用 AC アダプタをご使用ください。 

LHD-PBF シリーズ用 AC アダプタ型番： LA-12W5S-02 

























































































































































USB 2.0 Portable Hard Disk Unit セツトアツプガイド 

セツトアツプ手順- Macintosh 環境- 


I LHD - PBFU 2 1 V 01 


•パソコンじつないで、 使える ようじフォーマット する 


U Macintosh 環境では、本製品を接続しただけではフォーマット形式の問題からご使用になれません。 

ポイント が下に示す手順で本製品を接続後に、フォーマットを行ってください。 


〇 


接続する 

コンピュータの電源が ON の状態で、本製品 
を Macintosh コンピュータに接続してくだ 
さい。（本製品1が外の USB 接続の記憶装置 
を取り外しておいてください。） 

正しく接続ができたら、本製品のフォーマッ 
卜を巧います。フォーマット手順は Mac OS 
のバージョンにより異なりますので、ご使用 
の OS に該当する部分をご参照ください。 

Mac OS X 環境の場合 右記 

Mac OS 9 環境の場合 下記ホ 


パソコン側 

USB シリーズ A コネクタ 
(大きいコネクタです） 



Xご使用の機巧によって USB ポートの位 
置は異なります。接続する機種の USB 
ポートの位置をご確認ください。 





使えるようにフォーマットする 一 Mac OS 9撰境の場合一 


「アップル」メニューから「コントロールパネル」^「機能拡張マネージャ」を開き、 


「則 e Exchan が」を停止して、コンピュータを再起動してください。 


このチェックを OFF にす 
ることによって、機能が 

广 

因 

尚 AppleTalk 

停止します。 


□ 

國 File Exchange 



因 

医] TCP/IP 



因 

隅 USB Printer Sharing 




2. 「再起動」ボタンをクリック 



2 パソコンが再起動すると「このディスクはこのコンピュータでは読めません。ディスクを初期化しますか？」というメッセージとともに初 
期化のウィンドウが表示されます。ここで、必要に応じて名前を入力し、フォーマット形式に 「 MacOS 拡張」を選択し、「初期化」ボタ 
— ' ンをクリックします。 

X 吃軌を入力すると、本製品がデスクトップにマウントされる際、その名前が表示されるようになります。 



X 初期化が終わったら 「File Exchange 」 を 「 ON 」 に戻しておきます。 


ポイント 


フォーマットは 「 MacOS 拡範を推奨します。 「 MacOS 標準」は旧 Mac と互換性を持ったフォーマット形式ですが、大容 
量ハードディスクのフォーマットには適していません。 

デスクトップ上の本製品のドライブアイコンをクリックし「特別」から「ディスクの初期化」をクリックしても、フォーマット 
を行うことは可能ですが、この方法で初期化を巧う場合 、 「DOS ( FAT 32) 」形式でフォーマットされているハードディスクの 
フォーマット形式は変更できません。いったん 、 Mac OS 拡張でフォーマット後に、再フォーマットを巧う場合などにご使用く 
ださい。 


W 使えるようにフォーマットする 一 Mac OS X 撰境の場合一 

® 接続後、メニューバーの「移動」から「アプリケーション」 

を選択してください。 



r ポイント 


本製品を接続したときに、が下のメッセージが表示された場合 

は、「初期化」ボタンをクリックして、 手順③へお進みくださ 

い。 

〇 
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アプリケーションウインドウが表示されますので、「ユーテイリテイ」フォルダ 
を開き、「ディスクユーテイリテイ」をダブルクリックしてください。 


ディスクユーテイリテイが起動します。が下を参照してフォーマツトを行ってください 



哪な正し 




ぶむ 0 


な 


しドライブを選択してください- 

2. 「消去」タブをクリックしてく 
ださい - 
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义 「Mac OS 拡張」を選択して 
ください - 


4. 名前を入力してください - 

X 「名前」を入力すると、本製品がデスクトップにマウン t 
される際、その名前が表示されるようになります。 

5•消去ボタンをクリックしてください - 
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2. 結巧を確認しましよう 


接続とフォーマットが完了すると、デスクトップ上に下のアイコンが 
マウントされます。 

本製品へのアクセスは、このアイコンをダブルクリックして行います。 


1^] 四 


USB ケーブルで接続しただけではパソコンから認識されな t >場合 


パソコンからの USB バスパワー供給が不足している可能性があります。 

いったん USB ケーブルを取り外して、付属の USB 補助電源ケーブルを使用 
して、本製品の電源コネクタとパソコンの USB ポートを接続し（下図参照） 
再度 USB ケーブルで本製品とパソコンを接続してください。 

X USB 補助電源ケーブルを使用しても認識されな V >場合、ご使用のパソコンか 
ら USB バスパワーが出ていない可能性があります。そのような場合は、別売 
の本製品専用 AC アダプタをご使用ください。 

LHD PBF シリーズ用 AC アダプタ型番： LA 12 W 5 S 02 



-選択するドライブがわからない場合、「接続バス」「接続のタイプ」を見て選択してください。本製品の他に USB 接続の記憶装 
へ 置が接続されていなければ、 「 USB 」 「外付け」と表示されているデバイスが本製品です。すでに使用中の他のドライブを遷択 

V しないように十分ご注意ください。 

g • Mac OS 9環境でもご使用になる場合は、名前の下にある 「Mac OS 9ディスクドライバをインストール」のチェックボックス 
W にチェックを入れてください 。 （Mac OS X のみインストールされているモデルの場合、このチェックボックスが表示されない 

ポイント 場合があります） 

-フォーマットは 「 MacOS 拡厮を推奨します。 「 MacOS 標準」は旧 Mac と互換性を持ったフォーマット形式ですが、大容 
量ハードディスクのフォーマットには適していません。 

• Mac OS 10.0.4 -.10丄5の環境では、フォルダ名やウインドウ名に 「 Application 」 「 Utilities 」 等、一部アルファベットが 
使用されています。 


Mac OS 9環境で表示 
されるアイコン 


Mac OS X 環境で表示 
されるアイコン 



























































































































































